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LenzscLe Regel.

geleisteten Arbeit. Diese ist also gleich jener elektrischen
Energie. Dieser Satz widerspricht nicht dem im Anfange dieses Ab-
schnittes genannten Satze, da den anderen Stromen des Magnetfeldes,
welclie nicht verschoben werden, bei Bewegung cles Stromes ix ebenfalls
elektrische Energie zuzufiihren ist, um ihre Stromstarke konstant zu er-
halten.

Nach den Foruieln (13) hat E das entgegengesetzte Vorzeichen wie
die Aenderung dN, d. h. der induzierte Strom fliefit in der Richtung,
dafi er die Aenderung clN der Kraftlinienzahl zu hindern sucht. Wird
daher die Kraftlinienzahl durch Bewegung der Strome des Feldes ge-
andert, so sucht der induzierte Strom stets diese Bewegung zu hemmen.
Dieses Gesetz heifit die Lenzsche Regel. Nach derselben ergibt sich,
dafS die Annaherung eines Stromes i an einen ihm parallel liegenden
geschlossenen Draht 1, mag dieser nun ursprtinglich ebenfalls einen
Strom ,enthalten oder nicht, in 1 stets einen Strom von entgegengesetzter
Richtung induziert, wie sie i besitzt, da nach S. 299 parallele, entgegen-
gesetzt gerichtete Strome sich abstofien. Umgekehrt induziert eine Ent-
fernung des Stromes i von 1 stets einen Strom in 1, der gleiche Richtung
wie i besitzt, da parallele, gleichgerichtete Strome sich anziehen.

Wird die Aenderung dN der, Kraftlinienzahl nicht durch pondero-
motorische Arbeit hervorgebracht, d. h. durch Bewegung der Strome des
Feldes, sondern durch Aenderung ihrer Intensitaten, so wirkt der indu-
zierte Strom dieser Aenderung entgegen. So niufi die Vermehrung der
Stromstarke i in einem parallel liegenden geschlossenen Drahte 1 stets
einen Strom von entgegengesetzter Richtung induzieren, wie sie i besitzt,
eine Verminderung der Stromstarke i dagegen einen gleichgerichteten
Strom. Letztere wirkt also wie eine Entfernung des Stromes, erstere
wie eine Annaherung von i an 1.

Betrachtet man speziell die induzierten Strome, wie sie durch
Aenderung der Stromstarke im eigenen Strom hervorgerufen werden,
d. h. die Erscheinung der Selbstinduktion und der sogenannten
Extrastrome, so ist klar, dafi die Selbstinduktion einem Anwachsen
der Stromstarke eiuen gewissen Widerstand entgegensetzt, da der in-
duzierte Extrastrom entgegengesetzt fliefien mufi, wie der bestehende
Strom i, dessen Starke zunehmen soil; dagegen niu.fi bei Abnahrne der
Stromstarke i der induzierte Extrastrom, da er gleich gerichtet mit i
ist, den Strom i in seiner vorhandenen Starke zu erhalten suchen, d. h.
die Abnahme von i weniger plotzlich gestalten. Die Selbstinduktion
wirkt also genau so wie die Tragheit ponderabler Massen bei ihrer
Bewegung. Man kann daher in gewisser anschaulicher Weise von der
elektrischen Tragheit eines Stromsystems sprechen, die um so grofier
isfc, je grofier .sein Selbstinduktionskoeffizient ist.Induktionswirkung aus-
